GUSTAW DELATTRE DE NOUVILLE 


po krótkićj a ciężkićj chorobie, przeniósł się we Wtorek dnia 17. Lipca 1877, 
przeżywszy lat 28, do wieczności. 

Eksportaeya zwłok z domu p. J. Wachtla na cmentarz odbędzie się we 
Czwartek dnia 19. Lipca b. r. o godzinie 5 po południu. 


Stroskana matka prosi przyjaciół, znajomych ikolegów o oddanie ostatniój 
usługi jedynemu swemu dziecięciu. 


Rzeszów, 18. Lipca 1877. 


